Microimplantes 
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Micro implantes 

Tads - Miniplates - Miniscrew Implants - Minimplante - Minitornillo - Microtornillo 


Los TADS (Temporary Anchorage Devices) son todas las variantes de implantes, tornillos, pins instalados 
especificamente para proveer anclaje ortodoncico y que seran removidos luego del tratamiento biomecanico. 

Los microimplantes son pequenos tornillos intraoseos de titanio puro o aleacion de titanio, con distintos 
tipos de diametro y longitudes. 



Microimplantes 

Los microimplantes se presentan en el mercado con un rango de 4 mm a 12 mm de longitud y de 1,2 mm a 2 mm 
de diametro. 

El material para la confeccion de los microimplantes con mayor biocompatibilidad es el titanio. 

Se lo utiliza con una superficie pulida en lugar de la microarenada de los implantes protesicos porque no se busca 
la osteointegracion, (titanio grado V). 


Los diametros de 1,2 mm y 1,3 mm pueden resistir hasta 450 g de fuerza ortodoncica, pero rara vez se le aplican 
fuerzas que excedan los 300 g. 


- Autorroscantes (self-tapping), apertura de la cortical con fresa 

- Autoperforantes (self-drilling), los tornillos atraviesan encia y cortical. 


Estan compuestos por 

- Una cabeza ortodoncica, de distinta formas y ranuras. 

- Un cuello intramucoso, contacta con la mucosa. 

- Porcion endo-osea, con espiras. 


Ubicacion: 

Minimo a 3-4 mm de la union dento gingival en hueso interradicular. Ver direccion de rafces. 

Guias para ubicar microimplante 

• Llave de silicona con un vastago. 

• Pins de forma conica. Se realizan las radiografias con los pins colocados. 

• Alambre de laton interdentario para marcar lugar con Rx. (La Rx debe ser tomada con el rayo perpendicular a la placa.) 



Direccion (H. Park, H. Kyung) 

Para evitar dano radicular son colocados en el interseptum oseo alveolar con un angulo de 60 9 con respecto al 
eje de los dientes. 
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INDICACIONES 

• Anclaje critico 

• Retrusion de caninos e incisivos en masa. 

• Intrusion anterior - Intrusion posterior. 

• Enderezamiento de molares. 

• Correccion de Ifneas medias. 

• Nivelado piano oclusal. 

• Anclaje en zonas edentulas. 

• Asociados con aparatologfas (pendulos, barras palatinas). 
CONTRAINDICACIONES 

• Pacientes con patologfas medicas, debilitantes (neoplasias, diabetes..). 

• Alteraciones psicologicas. 

• Falta de retention mecanica por cortical delgada. 

• Mala higiene oral: mayor riesgo de inflamacion e infection. 

• Enfermedad periodontal no controlada. 
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VENTAJAS 

• Provee de anclaje absoluto para movimientos ortodoncicos dentales. 

• No depende de cooperation del paciente con aplicaciones extraorales. 

• Tratamientos cortos para la retraction de los seis dientes anteriores. 

* Versatilidad en los lugares de insercion. 

* Facil insercion y remotion. 

* Carga inmediata. 
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